wo 


WAWAZINEC SAURONS- 


Major b. Wojsk Polskich i Obywatel, 


przeżywszy lat 35, po krótkićj chorobie zmarł w dniu 26 Lutego 1871 roku. 


W żalu pogrążona żona wraz z rodzing zaprasza Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok z ulicy Sław- 


kowskiéj z pod L. 261 odbyć się mające dnia 28 t. m. o godzinie 4éj po południu wprost na cmentarz — a na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


do kościoła N. Maryi Panny dnia 1 Marca b. r. o godzinie 10 przed południem. 


Kraków, Drukarnia Uniwersytecka. 1871. 


